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wartosci rynkowej podrecznika i jego przydatnosci w rozwiazywaniu specyficznych zadan. 
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ponosi rowniez odpowiedzialnosci za ewentualne szkody posrednio lub bezposrednio zwiazane 
z wykorzystaniem zawartych w nim informacji. 

Hewlett-Packard nie moze r^czyc za dzialanie swoich programow na sprzecie nie pochodzacym 
od HP. 

Material zawarty w tym podreczniku chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, 
reprodukowanie badz tlumaczenie tego podrecznika, w calosci lub w czesci, wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. 
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Wysoka jakosc obrazu 
dzieki matej srednicy 
plamki rownej 0,28 mm 



Ekran z wielowarstwowa, 
powtokq antyodblaskowq 
i antystatyczna. 




Wytqcznik 
zasilania 



Panel wielofunkcyjnych 
regulatorow obrazu dla 
wyswietlanych menu 



Wskaznikstanu 



HP D2837A, D2839A 
Monitory kolorowe 17" 
Przek^tna obrazu 15,7" 



Przewodnik uzytkownika 



Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Przepisy bezpieczehstwa 



Przepisy bezpieczenstwa 

Przed podl^czeniem monitora nalezy zapoznac si§ z ponizszymi 
przepisami bezpieczenstwa. 

Monitor mozna podl^czac jedynie do prawidlowo uziemionego gniazda 
sieciowego. Nalezy w tym celu wykorzystac kabel zasilaj^cy, 
dostarczony wraz z monitorem lub podobny, z wlasciwie uziemion^ 
wtyczk^. Kabel zasilaj^cy powinien odpowiadac normom 
obowi^zuj^cym w danym kraju. 

Konstrukcja monitora umozliwia korzystanie z roznych systemow 
zasilania, w tym rowniez z systemow "IT". Calkowite odl^czenie 
monitora od zasilania uzyskuje si§ przez wyj^cie wtyczki kabla 
zasilaj^cego z gniazda sieciowego. Dlatego wazne jest, aby bylo ono 
latwo dostepne. 

Poniewaz monitor jest dose ci^zki (ci^zar monitora podany jest w 
zestawieniu danych technicznych), przy jego przemieszczaniu nalezy 
skorzystac z pomocy drugiej osoby. 

Aby unikn^c ryzyka porazenia pr^dem elektrycznym, nie nalezy 
otwierac obudowy monitora. Wewn^trz obudowy nie znajduj^ si§ 
cz^sci, ktore moglyby bye naprawione przez uzytkownika. Wszystkie 
naprawy powinny bye przeprowadzane przez wykwalifikowany 
personel. 

Symbol blyskawicy w znaku trojk^ta rownobocznego ma za zadanie 
ostrzec uzytkownika o mozliwosci wyst^pienia w produkcie "przebicia 
napi^cia" i niebezpieczenstwie porazenia pr^dem elektrycznym. 

Zadaniem znaku wykrzyknika umieszczonego w trojk^cie 
rownobocznym jest wskazanie uzytkownikowi waznych instrukeji na 
temat pracy i obslugi monitora zawartych w podr^czniku 
dostarczanym z produktem. 
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Co oferuje Twoj nowy monitor 



Co oferuje Twoj nowy monitor 

Twoj monitor HP jest multisynchronicznym, 17-calowym (przek^tna 
obrazu 15,7") monitorem kolorowym o wysokiej rozdzielczosci. 
Multisynchronicznosc monitora oznacza, ze moze on pracowac w wielu 
trybach graficznych. Jego konstrukcja jest przystosowana do 
wspolpracy ze wszystkimi komputerami osobistymi Hewlett-Packard. 

Monitor HP wyroznia siq nastepuj^cymi cechami: 

• 17-calowy, plaski kineskop o efektywnej przek^tnej obrazu rownej 
15,7 cala; wysoka jakosc grafiki dzi^ki malej srednicy plamki rownej 
zaledwie 0,28 mm; zredukowane do minimum odbicia swiatla dzi^ki 
wielowarstwowej powloce antyodblaskowej. 

• Przystosowanie do pracy w roznych trybach graficznych l^cznie 

z Ultra VGA 1024 (przy cz^stotliwosci odswiezania 85 Hz) i Ultra 
VGA 1280 (przy cz^stotliwosci odswiezania 60 Hz). 

• Wyswietlane na ekranie menu opcji ustawiania grafiki, w tym 
funkcji regulacji kolorow obrazu i jego polozenia (obrotu); mozliwosc 
optymalizacji jakosci i usytuowania obrazu. 

• System zarz^dzania poborem mocy (standard VESA 1 ), sterowany 
z odpowiednio wyposazonych komputerow HP, automatycznie 
redukuje moc pobieran^ przez monitor. Spelnia wymagania 
programu Energy Star Computers i jest zgodny z normami US 
EPA dla monitorow z niskim poborem energii. 

• Zgodnosc ze standardem "Plug and Play" (standard VESA 
DDC 1/2B), ktora oznacza, ze odpowiednio wyposazony komputer 
HP dokona automatycznej identyfikacji monitora. 

• Zgodnosc ze standardami ergonomii ujetymi w normach ISO 
9241-3/-7/-8. 

• Zgodnosc z zaleceniami MPRII (Swedish National Board for 
Measurement and Testing) odnosnie dopuszczalnych granic emisji 
elektrostatycznej i elektromagnetycznej. 

• Monitor HP D2839A spelnia wymagania TC095. 



1. VESA - Video Electronics Standards Association 

2. US EPA jest to Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska 
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Przygotowanie monitora do pracy 



Przygotowanie monitora do pracy 

Gdzie postawic monitor? 

Ustaw monitor na plaskiej i stabilnej powierzchni. 

Monitor nalezy ustawic w miejscu o niskiej wilgodnosci, z dala 
od zrodel ciepla i pol elektromagnetycznych. Do zrodel pola 
elektromagnycznego nalezy np. transformatory, silniki elektryczne 
oraz inne monitory. 

Podl^czanie kabli 

1 Przed podl^czeniem kabli zapoznaj si§ z przepisami 
bezpieczenstwa (zamieszczonymi na pocz^tku tego podr^cznika) i 
upewnij si§, czy monitor i komputer wyl^czone. 

2 Podl^cz kabel wideo (zakonczony 15-pinow^ wtyczk^) do gniazda 
wideo komputera. Dokr^c sruby zabezpieczaj^ce wtyczk§. 

3 Podl^cz do monitora kabel zasilaj^cy. 

4 Wloz wtyczk§ kabla zasilaj^cego do gniazda sieciowego. 




Umiej sco wienie gniazda wideo moze bye inne niz na rysunku powyzej. 
W razie w^tpliwosci skorzystaj z podr^cznika dostarczonego wraz z 
komputerem. 
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Praca z monitorem 



Praca z monitorem 

Wyl^cznik zasilania (!) znajduje si§ z przodu monitora. 

Przy uzyciu przyciskow panelu kontrolnego znajduj^cego si§ z przodu 
monitora mozliwa jest regulacja jakosci, polozenia, rozmiarow oraz 
ksztaltu wyswietlanego obrazu. 




Nacisni^cie przycisku ™enu uaktywnia glowne menu ekranowe 
monitora zawieraj^ce poszczegolne opcje ustawien. 

Za pomoc^ przyciskow j+J) oraz <^£] mozna przejsc do z^danej funkcji 
regulacji obrazu i naciskaj^c przycisk (^) wyswietlic jej menu. 

Aby zmienic dane ustawienie, nalezy uzyc przyciskow [+) i (^\ do 
momentu ustawienia wymaganych parametrow. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Praca z monitorem 



(J CONTRAST 

BRIGHTNESS 
UWAGA 

O DEGAUSS 



Regulacja jakosci obrazu 

Aby ustawic kontrast (poziom bieli obrazu), nalezy uzyc tej funkcji. 
Kontrast stanowi roznice pomiedzy poziomami jasnosci jasnych 
i ciemnych elementow wyswietlanego obrazu. 

Aby ustawic jaskrawosc (poziom czerni obrazu), nalezy uzyc tej 
funkcji. Nalezy ustawic poziom jaskrawosci tak, aby ciemne 
powierzchnie obrazu byly koloru czarnego. 

Dostep do ustawien regulacji kontrastu i jaskrawosci mozna uzyskac 
bezposrednio poprzez nacisniecie odpowiednio przyciskow [J) oraz 
(^\ i za ich pomoc^ zmienic parametry wyswietlanego obrazu. 

Aby rozmagnesowac monitor, wybierz ikone DEGAUSS (§) 
i nacisnij klawisz wprowadzania (+^) . Rozmagnesowywanie chroni 
monitor przed wplywem niepoz^danego pola magnetycznego, ktore 
moze spowodowac brak czystosci kolorow. Zalecane jest 
rozmagnesowywanie monitora przynajmniej raz w tygodniu. Podczas 
tej operacji nastepuje krotkotrwale zaklocenie wyswietlanego obrazu 
oraz slyszalny jest niskobrzmi^cy dzwiek. 



►EH RECALL 



H-SIZE 



HI V-SIZE 



Regulacja rozmiaru i polozenia wyswietlanego obrazu 

Aby wrocic do oryginalnych ustawien polozenia, ksztaltu 

i rozmiarow wyswietlanego obrazu, wybierz ikone RECALL ►Q^ > 

a nastQpnie uzyj regulatorow i (^\ . 

Aby ustawic rozmiar poziomy (szerokosc) wyswietlanego obrazu, 
wybierz z menu ikone H-SIZE , a nastepnie uzyj regulatorow 

Aby ustawic rozmiar pionowy (wysokosc) wyswietlanego obrazu, 
wybierz z menu ikone V-SIZE IT], a nastepnie uzyj regulatorow 



H-POSITION Aby ustawic polozenie poziome wyswietlanego obrazu, wybierz z 
menu ikone H-POSITION CD, a nastepnie uzyj regulatorow [+) 
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Praca z monitorem 



Aby ustawic polozenie pionowe wyswietlanego obrazu, wybierz z 
menu ikone V- POSITION [E3) a nastQpnie uzyj regulatorow [+) 

Gdy pionowe kraw^dzie obrazu wkl^sle lub wypukle, wybierz z 
menu ikone PINCUSHION O > a nast^pnie ustaw obraz 
uzywaj^c regulatorow [+) i 

Gdy pionowe kraw^dzie obrazu nie rownolegle, wybierz z menu 
ikone TRAPEZOID [7TI a nast^pnie skoryguj znieksztalcenie 
uzywaj^c regulatorow [£) i (^\. 

Aby usun^c efekt mory (marszczenie obrazu), wybierz z menu 
ikone MOIRE ~~ 



a nastepnie V-MOIRE (^j w przypadku mory 
pionowej lub H-MOIRE (Q) w przypadku mory poziomej. Uzyj 
regulatorow [+> i C^] , aby zredukowac marszczenie obrazu. 

Ustawienie geometrii wyswietlanego obrazu 

Ustawienia ksztaltu wyswietlanego obrazu dokonuje sie z 
drugiego menu geometrii. Aby uzyskac dost^p do tego menu, 
wybierz z glownego menu ikone GEOMETRY Q . 



Geometry 
O D O ^ 

f^] : Access Function 
[jP : Exit Menu 



Gdy pionowe kraw^dzie obrazu s^ wypukle w lewo lub w prawo, 
wybierz z menu ikone PINBALANCE (Q) , a nast^pnie ustaw 
obraz uzywaj^c regulatorow [+) i (^]. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Praca z monitorem 

Gdy pionowe kraw^dzie obrazu pochylone w lewo lub w prawo, 
wybierz z menu ikone PARALLELOGRAM Q , a nastepnie 
skoryguj znieksztalcenie uzywaj^c regulatorow [+) i (£]. 

W zaleznosci od ustawienia monitora (na polnoc lub poludnie), 
moze pojawic si§ niewielkie obrocenie obrazu. Ten efekt jest 
spowodowany wplywem pola magnetycznego Ziemi i wyst^puje we 
wszystkich monitorach. Gdy pionowe kraw^dzie obrazu 
skr^cone, wybierz z menu ikone ROTATION (£2 , a nast^pnie 
ustaw obraz uzywaj^c regulatorow [£) i (^\. 

Gdy dolna lub gorna cz^sc obrazu jest zw^zona, wybierz z menu 
ikonQ V-LINEARITY (=) , a nast^pnie skoryguj znieksztalcenie 
uzywaj^c regulatorow [J) i (£]• 

Menu zaawansowane 

Aby uzyskac dostQp do ustawien zaawansowanych, wybierz z 
glownego menu ikone ADVANCED f^j) . 



# o CDS 0 CB O 

eiflP o ® >□< o o 

Advanced 

| Access Function 
: Exit Menu 



Aby ustawic odcieri obrazu monitora, wybierz z menu 
zaawansowanego ikone COLOR TEMPERATURE , 
a nast^pnie ustaw z^dan^ temperature kolorow uzywaj^c 
regulatorow [+> i C^] . 

Aby ustawic jezyk menu ekranowego, wybierz z menu 
zaawansowanego ikone LANGUAGE *<&r, a nastQpnie ustaw 
z^danyjezyk kolorow uzywaj^c regulatorow [+) i (^\. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Praca z monitorem 



HALF TONE Aby ustawic polprzezroczyste menu ekranowe (poltony), wybierz z 
menu zaawansowanego HALF TONE ^fb i wl^cz tQ funkcje 
naciskaj^c [+) . Aby uzyskac normalne menu ekranowe, wyl^cz 
poltony naciskaj^c (^\ . 

Ustawianie ilosci wyswietlanych na ekranie 
informacji 

Aby zwi^kszyc lub zmniejszyc ilosc wyswietlanych na ekranie 
informacji, nalezy zmienic rozdzielczosc ekranu. Im wyzsza 
rozdzielczosc, tym wi§cej informacji b^dzie widocznych na ekranie. 
Zaleca si§ wybor rozdzielczosci 1024 x 768 przy cz^stotliwosci 
odswiezania 85 Hz lub 1280 x 1024 przy cz^stotliwosci odswiezania 
60 Hz. Umozliwiaj^ one latwe odczytywanie znakow, wyswietlanie 
duzej ilosci informacji i nie powoduj^ migotania obrazu. 

Okreslone ustawienia wyswietlanego obrazu s^ automatycznie 
przypisywane do wybranej rozdzielczosci. Jesli np. ustali si§ 
parametry obrazu, pracuj^c w trybie SVGA, zostan^ one przypisane do 
tego wlasnie trybu graficznego. Jesli dokona si§ zmian ustawien pracuj^c 
w trybie VGA, zostan^ one zapisane dla trybu VGA. Powrot do trybu 
SVGA spowoduje automatyczne przywrocenie poprzednich ustawien. 

BH DISPLAY TIMING Aby sprawdzic z jak^ rozdzielczosci^ i cz^stotliwosci^ odswiezania 
obrazu pracuje monitor, podswietlikonQ DISPLAY TIMING (Hz| w 
glownym menu. Wyswietlona zostanie aktualna rozdzielczosc. 

Aby sprawdzic jakie rozdzielczosci i cz^stotliwosci odswiezania 
obrazu s^ obslugiwane przez monitor, podswietl (Hz| w glownym 
menu i nacisnij . Wyswietlona zostanie lista dost^pnych 
rozdzielczosci. Uzyj regulatorow [+) i aby przejrzec list^. 
Informacje na temat rozdzielczosci mozesz rowniez znalezc w 
punkcie "Tryby graficzne" na stronie 11. Sposob zmiany 
rozdzielczosci ekranu oraz cz^stotliwosci odswiezania (zwanej 
rowniez czQstotliwosciq odchylania pionowego) opisany jest w 
podrQczniku dostarczonym wraz z komputerem lub dokumentacji 
systemu operacyjnego. 

Monitor ten jest zgodny ze standardem "Plug and Play" (standard 
VESA DDC1/2B+), co oznacza, ze odpowiednio wyposazony komputer 
HP dokona automatycznej identyfikacji monitora i automatycznie 
ustawi optymaln^ cz^stotliwosc odswiezania dla wybranej 
rozdzielczosci ekranu. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Praca z monitorem 

Ochrona oczu 

Aby zminimalizowac migotanie obrazu i tym samym zmniejszyc 
wysilek oczu nalezy korzystac z jak najwyzszej czQStotliwosci 
odswiezania, dostepnej dla danej rozdzielczosci. Zalecana 
cz^stotliwosc odswiezania wynosi 85 Hz. Cz^stotliwosc odswiezania 
okresla, ile razy obraz jest generowany w ci^gu sekundy. 

Oszczednosc energii 

Jezeli komputer jest zgodny z systemem zarz^dzania poborem mocy 
VESA (dostepnym w wielu modelach komputerow HP), zuzycie 
energii przez monitor moze bye zmniejszone do minimum. Istniej^ 
dwa tryby oszcz^dzania energii: 

• Tryb czuwania 1 (pobor mocy mniejszy niz 10 W). Tryb ten 
sygnalizowany jest na panelu szybkim miganiem wskaznika 
przyjmuj^cego kolor zielony. 

• Tryb uspienia 2 (pobor mocy mniejszy niz 5W). W tym trybie 
wskaznik na przednim panelu monitora miga wolno swiatlem 
koloru bursztynowego. 

Sposob ustawiania trybu oszcz^dzania energii opisany jest 
w podr^czniku dostarczonym wraz z komputerem. Jezeli na ekranie 
monitora nie ma obrazu, nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzic 
wskaznik na przednim panelu monitora. Monitor moze bowiem 
znajdowac si§ w trybie oszcz^dzania energii. 



Tryb oczekiwania wlaczany jest po odcieciu sygnalu synchronizacji pionowej. 
Tryb uspienia wlaczany jest po odcieciu sygnalow synchronizacji pionowej 
i poziomej. 



1. 
2. 
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Tryby graficzne 



Tryby graficzne 

Monitor moze pracowac w kilku ustawionych fabrycznie trybach 
graficznych, wymienionych w ponizszym zestawieniu. Dost^pne 

tez posrednie tryby wideo, ale korzystanie z nich wymagac moze 
uprzedniej optymalizacji za pomoc^ odpowiednich regulato- row 
obrazu. Wszystkie tryby bez przeplotu. 



Rozdzielczosc ekranu 


Czestotlowosc 
odswiezania 


Tryb wideo 


640X400 


70 Hz 


VGA/DOS 


640X480 


75 Hz 


Ergonomic VGA 


640X480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800X600 


75 Hz 


Ergonomic SuperVGA 


800X600 


85 Hz 


Ergonomic SuperVGA 


1024X768 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1024X768 


85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1280X1024 


60 Hz 


Ultra VGA 1280 



Praca z rozdzielczosci^ ekranu wi§ksz^ od 1280x1024, 
przy cz^stotliwosci odswiezania 60 Hz, moze doprowadzic 
do uszkodzenia monitora. 
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Dane techniczne 



Dane techniczne 



KINESKOP 


Rozmiary 


ekran ptaski 17-calowy/przeka_tna obrazu 15,7 cala 


Luminofor 


czerwony, zielony, niebieski (krotki czas poswiaty) 


Srednica plamki 


0,28 mm 


Ptyta ekranu 


wielowarstwowa powtoka antyodblaskowa 


SYGNAtYWEJSCIOWE 


Sygnaty wideo 


0,7 Vp-p analogowe RGB 


Sygnaty synchronizacji 


niezalezny H/V (poziom TTL), mieszany H/V (poziom TTL) 


INTERFEJS 


Zta_cze wejsciowe 


15-pinowy wtyk mini D-SUB 


CZ^STOTLIWOSC ODCHYLANIA 


Odchylanie poziome 


od 30 do 70 kHz 


Odchylanie pionowe 


od 50 do 120 Hz 


ROZDZIELCZOSCMAKS. 
(POZIOMAXPIONOWA) 


1280 x1024(60 Hz) 


CZAS NAGRZEWANIA 


30 minut do osia_gniecia optymalnej wydajnosci 


ZEGAR PLAMKI 


110MHz 


ROZMIARY OBRAZU 


Rozmiar standardowy 1 :306(H) x 230(V) mm 
Rozmiar maksymalny: 320(H) x 240(V) mm 


ZASILANIE 


AC od 90 do 264 V, od 47 do 63 Hz, 1 00 W (maks.), mniej niz 1 0 W w trybie czuwania, mniej niz 5 W w 
trybie uspienia, mniej niz 1 W gdy monitor jest wyta_czony. 


SRODOWISKO PRACY 


Temperatura 


od0°C do40°C(praca) 

od - 40 °C do +65 °C (przechowywanie) 


Wilgotnosc 


od 10% RH do 80% wilg. wzgl. (bez skraplania) 


GABARYTY 


422 (szerokosc) x 420 (wysokosc) x 426 (gtebokosc) mm (z dota_czona_ podstawkaj 


WAGA 


17 kg 


PODSTAWKA 
UCHYLNO/OBROTOWA 


Ka_t nachylenia 


od-5° do +13° 


Kgt obrotu 


±45° 



1 . Dla unikni^cia znieksztatceh nalezy korzystac ze standardowych rozmiarow wyswietlanego obrazu. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Czyszczenie i konserwacja monitora 



Czyszczenie i konserwacja monitora 

Nie stawiaj niczego na obudowie monitora, gdyz mogloby to 
spowodowac zasloni^cie otworow wentylacyjnych i w konsekwencji 
doprowadzic do uszkodzenia monitora na skutek przegrzania. 

Uwazaj, aby zadna ciecz nie dostala si§ do wngtrza monitora. 

Jesli chcesz maksymalnie wydluzyc zywotnosc ekranu i zapobiec 
uszkodzeniom kineskopu (np. przez wypalanie luminoforu 
spowodowane wyswietlaniem tego samego obrazu przez 
dluzszy czas): 

• Korzystaj z systemu zarz^dzania poborem mocy 
(w komputerach HP) lub z wygaszaczy ekranu. 

• Unikaj pozostawiania monitora przez dluzszy czas 

z ustawieniami jaskrawosci i kontrastu na maksimum. 

• W czasie, gdy nie wykorzystujesz monitora lub gdy nie dysponujesz 
systemem zarz^dzania poborem mocy albo wygaszaczem ekranu, 
wyl^czaj monitor lub zmniejszaj jaskrawosc i kontrast do 
minimum. 

Ekran monitora pokryty jest powlok^ antyodblaskow^ 

i antystatyczn^. Aby unikn^c uszkodzenia tej powloki, do czyszczenia 

ekranu uzywaj zwyklych srodkow stosowanych 

w domu do mycia szyb. Jesli czyscisz ekran: 

1 Wyl^cz monitor i wyjmij wtyczke z gniazdka sieciowego 
(ci^gnij za wtyczk§ - nigdy za przewod). 

2 Zwilz miekk^ szmatk§ bawelnian^ roztworem srodka 
czyszcz^cego i delikatnie przetrzyj ekran monitora. Nie rozpylaj 
srodka czyszcz^cego na ekran, poniewaz moze to spowodowac 
wnikni^cie plynu do wn^trza monitora. 

3 Wytrzyj ekran do sucha mi^kk^ i czyst^ szmatk^ bawelnian^. 

Nie nalezy uzywac srodkow czyszcz^cych zawieraj^cych fluorki, 
kwasy lub alkalia. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Informacje na temat ochrony srodowiska 



Informacje na temat ochrony srodowiska 

HP jest silnie zaangazowany w ochrony srodowiska. Monitor HP 
zostal zaprojektowany tak, aby byl jak najmniej szkodliwy dla 
srodowiska. 

Stary monitor mozna zwrocic do HP w celu utylizacji. 

HP ma program odbioru starych urz^dzen w kilku krajach. Zebrane 
urz^dzenia s^ przesylane do zakladow utylizacji w Europie lub USA. 
Wszystkie cz§sci, ktore mozna odzyskac, s^ ponownie 
wykorzy sty wane. Ze specjaln^ ostroznosci^ traktuje 
si§ baterie i inne potencjalnie toksyczne substancje. S^ one 
neutralizowane w trakcie specjalnych procesow chemicznych. Wi^cej 
informacji na ten temat mozna uzyskac u autoryzowanego 
przedstawiciela HP lub w najblizszym punkcie sprzedazy HP. 

Lampa zastosowana w tym monitorze nie zawiera kadmu. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Gwarancja na sprzet 



Gwarancja na sprzet 

Jest to gwarancja HP na monitor. Warunki gwarancji moga, bye rozne 
w roznych krajach. W takim przypadku szczegolowych informacji moze 
udzielic autoryzowany przedstawiciel HP lub punkt sprzedazy i serwisu HP. 



Ograniczona gwarancja HP na monitor 



Model 


Okres gwarancji 


Swiadczone ustugi 


Model D2837A 
Model D2839A 


3 lata - o ile pierwotny nabywea 
nie uzgodnit krotszego okresu 
gwarancji w momencie zakupu. 


Naprawa w miejscu 
uzytkowania przez pierwszy rok, 
naprawa w HP lub u 
autoryzowanego przedstawiciela 
serwisowego przez nastepne 
dwa lata. 



Hewlett-Packard (HP) udziela gwarancji na ten monitor, zobowiazujac sie. do 
usuniecia jego wad materialowych i produkcyjnych, gdyby takowe ujawnily sie. 
i zostaly zgloszone w okreslonym powyzej okresie gwarancyjnym, liczonym od 
daty dostarczenia pierwotnemu nabywey. Jezeli w czasie trwania okresu 
gwarancyjnego dokonany zostanie zwrot monitora, posiadajacego okreslone 
powyzej wady do centrum sewisowego HP lub autoryzowanego przez HP 
centrum serwisowego komputerow osobistych HP, firma dokona jego naprawy 
lub wymiany na nowy lub rownowazny nowemu taki sam albo podobny model, 
postepujac wedle wlas- nego uznania. W przypadku niemoznosci dokonania 
przez HP naprawy lub wymiany wadliwego produktu, alternatywna, 
rekompensata, dla klienta moze bye jedynie zwrot kwoty 

Jezeli monitor zostal zakupiony wraz z komputerem HP (Vectra, Brio lub 
Kayak), nalezy zapoznac si§ z warunkami gwarancji HP na sprzet, dostarczonej 
wraz z komputerem, wlaczajac w to ograniczenia gwarancji, czynnosci 
wymagane od klienta i sposoby uzyskiwania serwisu gwarancyjnego. 

Ograniczenia gwarancji 

Powyzsza gwarancja nie obejmuje defektow wyniklych z: niewlasciwego 
uzytkowania (wlacznie z przypadkiem "wypalenia" ekranu), modyfikacji nie 
autoryzowanej przez HP, uzytkowania lub przechowywnia w warunkach 
niezgodnych z wymogami wymienionymi w specyfikacji monitora, uszkodzen 
zwiazanych z transportem, niewlasciwej konserwacji, awarii spowodowanych 
przez oprogramowanie nie pochodzace od HP, uzycia akcesoriow, dodatkow lub 
rozszerzen nie przeznaczonych do uzytkowania z danym produktem. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Gwarancja na sprz§t 



HP NIE UDZIELA NA SWOJ PRODUKT ZADNYCH INNYCH, ANI 
PISEMNYCH, ANI USTNYCH GWARANCJI. WSZELKIE ODNOSNE 
GWARANCJE ZWIAZANE ZE SPRZEDAZA LUB PRZYDATNOSCIA DO 
OKRESLONEGO CELU OGRANICZONE SA USTALONYM POWYZEJ 
OKRESEM GWARANC Y JNYM . 

Powyzsze ograniczenia nie dotycza, krajow, w ktorych zabronione jest 
wprowadzanie ograniczeri wobec udzielanych gwarancji. Niniejsza gwarancja 
nadaje okreslone prawa, nie wylaczajac praw nadanych przepisami danego 
kraju. 

Ograniczenia dotycz^ce rekompensat i odszkodowan 

WYMIENIONE POWYZEJ REKOMPENSATY SA JEDYNYMI 
PRZYSLUGUJACYMI KLIENTOWI ZE STRONY HP SWIADCZENIAMI. 
HP NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK 
SZKODY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WYJATKOWE, PRZYPADKOWE 
LUB B^DACE WYNIKIEM UZYTKOWANIA, KTORE MOGLYBY BYC 
PRZEDMIOTEM ROSZCZEN NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOW LUB 
INNYCH DOKUMENTOW PRAWNYCH. 

Powyzsze ograniczenie nie odnosi sie. do przypadku sadowego uznania, ze 
produkt objety niniejsza gwarancja byl wadliwy, przez co stal sie. bezposrednia, 
przyczyna, uszkodzenia ciala, smierci badz zniszczenia mienia. 
W takim przypadku odszkodowanie ze strony HP za zniszczone mienie nie 
przekroczy jednak sumy 50 000 USD lub ceny produktu HP, ktory stal sie. 
przyczyna, szkody. 

Powyzszego zastrzezenia (ograniczajacego odpowiedzialnosc materialna, HP za 
posrednio spowodowane szkody) nie stosuje sie. w krajach nie dopuszczajacych 
ograniczen tego rodzaju. 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



Uregulowania prawne 



DEKLARACJA ZGODNOSCI 
z przepisami ISO/IEC Guide 22 oraz EN 45014 



Nazwa producenta: HEWLETT-PACKARD 



Adres producenta: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 
FRANCE 



Oswiadcza, ze nastepuja.cy produkt: 

Nazwa produktu: D-2837A ■ 17-calowy monitor kolorowy HP 70 
Oznaczenie modelu: D2837-60*!* 



Jest zgodny z nastepujqcymi przepisami: 



BEZPIECZENSTWO Normy miedzynarodowe: IEC60950:1991 +A1 +A2+A3+A4 
Normy europejskie: EN 60950:1 992 + A1 + A2+A3+A4 



EMC CISPR 22:1993+A1 Class B / EN 55022:1994 - Klasa B 
EN 50082-1:1992 
I EC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 -3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kV dla linii zasilajqcych 



IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
I EC 1 000-3-3: 1 994 / EN 61 000-3-3: 1 995 



FCC tytut 47 CFR, cz?sc 1 5 klasa B 2) / ICES-003, wydanie 2 



Informacje uzupetniaja.ee: Niniejszy produkt spetnia wymagania nizej wymienionych przepisowi w zwigzku z tym 
oznakowany jest symbolem CE: 

dyrektywa dotyczqea kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC, dyrektywa dotyczqea niskich napiec 
73/23/EEC z poprawkami wniesionymi przez 93/68/EEC. 

1) Produkt ten zostat poddany testom Hewlett-Packard Personal Computer Systems w standardowej konfiguracji. 

2) Niniejsze urzqdzenie odpowiada zaleceniom z czesci 15 zasad FCC. Oznacza to, ze: 

(1) Urzqdzenie nie powoduje zaktocen i (2) jestodporne na dziatanie innych zaktocen, rownieztych moga_cych wptywac 
na jego niepozgdane funkejonowanie. 



Grenoble, Pazdziernik 1998. 

Jean Marc JULIA 
Kierownik ds. kontroli jakosci 

Adres WYt/\CZNIE dla zapytan dotyczqeych zgodnosci: 

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304. (Phone (415) 857-1501). 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



DEKLARACJA ZGODNOSCI 
z przepisami ISO/IEC Guide 22 oraz EN 45014 



Nazwa producenta: 



HEWLETT-PACKARD 



Adres producenta: 



5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 
FRANCE 



Oswiadcza, ze nastepujqcy produkt: 



Nazwa produktu: 
Oznaczenie modelu: 



17-calowy monitor kolorowy HP 70 
D2839A 



Jest zgodny z nastepuja.cymi przepisami: 



BEZPIECZENSTWO Normy miedzynarodowe: IEC60950:1991 + A1 + A2 +A3+A4 



EMC CISPR 22:1993+A1 Class B / EN 55022:1994 - Klasa B 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
I EC 801-3:1984 -3V/m 

IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 1 kV dla linii zasilajqcych 

I EC 555-2: 1 982 + A1 : 1 985 / EN 60555-2: 1 987 
I EC 1 000-3-3: 1 994 / EN 61 000-3-3: 1 995 



Informacje uzupetniaja.ee: Niniejszy produkt spetnia wymagania nizej wymienionych przepisowi w zwiqzku z tym 
oznakowany jest symbolem CE: 

dyrektywa dotyczqea kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC, dyrektywa dotyczqea niskich napiec 
73/23/EEC z poprawkami wniesionymi przez 93/68/EEC. 

1) Produkt ten zostat poddany testom Hewlett-Packard Personal Computer Systems w standardowej konfiguracji. 



Adres WYt/\CZNIE dla zapytan dotyczgeych zgodnosci: 

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304. (Phone (415) 857-1501). 



Normy europejskie: 



EN 60950:1 992 + A1 +A2+A3+A4 



Grenoble, Marzec 1999 




Jean Marc JULIA 
Kierownik ds. kontroli jakosci 
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Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



Uwagi na temat promieniowania rentgenowskiego 

W czasie pracy monitor emituje promieniowanie rentgenowskie. Jest on jednak wlasciwie ekranowany 
i spelnia przepisy bezpieczenstwa pracy wielu krajow (jak np. niemieckie i amerykanskie przepisy 
dotyczace promieniowania). 

Promieniowanie emitowane przez monitor nie przekracza 0,1 mB/godz. (luSv/godz.) w odleglosci 10 
centymetrow od lampy kineskopowej . Promieniowanie rentgenowskie zalezy glownie od wlasciwosci 
lampy kineskopowej oraz zwiazanych z nia ukladow niskiego i wysokiego napiecia. Wewnetrzne uklady 
regulacji zostaly ustawione w celu zapewnienia bezpiecznej pracy monitora. Zmiany ustawien ukladow 
opisanych w podreczniku obslugi moga bye dokonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie 
kwalifikacje. 

Dopuszczalna jest wymiana lampy kineskopowej, lecz wylacznie na dokladnie taka sama lamp^. 



Uwaga ogolna 

17-calowe kolorowe monitory zostaly przetestowane zgodnie z norma MPR 1990:8 dotyczaca emisji 
promieniowania. W wyniku testow stwierdzono, ze monitory te spelniaja wymogi normy MPR 1990:10 
(2.01-2.04). 



Wersja polska 19 



Monitor kolorowy HP 17" - Przewodnik uzytkownika 

Uregulowania prawne 
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HEWLETT 5 
PACKARD 



50% 



Paper not bleached with chlorine 
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